1 απ. περῦθηήτης τ 1 " λοῦζοσ σου΄ 1684ψ8 


Σ1ΟΣ1 48. 


Όπο 4αγο 


Ι υπ Ιπκ 10 
Ῥ1οπηΊπρ 


1 Βᾶνο τ εᾱ το Υ επ 1 Ἴ 
1ο { 1. 1π Ροσῦοπεα Ποεοπ 118. επᾶ πι 111 εττἆγε 
πρ Ὁν ΑΡΙ11 40π 45 Τ σαι ϱροῦ α ἀθβοθηῦ παπο 7ο Ειπιᾶαγ 


1: 1 οεπποῦ ροῖ α πο νΟΤτ} νη11ο ΣΤΟΥ 
ο οµΠ ππῦ1}λ 1αῦος. Ἰ πανε 
ἀπ αι1οπύα οη Όλο :5τα οἵ 
οπά οἵ πε 70η Οἱ | 
5βενετα] Ῥ18008 
4η Λύ]οπτ8. Τ 
Ίθεεο 1οῦ πο 
1 πρε 
τα]. Οἵ 


